- 
| AE 


Zygmunt Wierzbicki 


budowniczy, 


przeżywszy lat 35, w dniu 6 Grudnia 1876 roku zakończył doczesny żywot. 


Pogrążona w żalu wdowa wraz z czworgiem dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 101 przy ulicy Lubicz w Piątek dnia 8 b. m. 
o godzinie 3 po południu, wprost na Cmentarz; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele parafialnym św. Mikołaja, w Sobotę dnia 9 b. m. o godz. 9 rano odbyć się mające. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


